KEYSTONE FORGES. 



FI*. 1000.— Power Forge No. 6. FI*. 1001.— Jewelers’ Forge No 

2, Close Hood. 


Fft*. 998. —Forge No. 3, Lever and Hood. 


FI*. 999. —Forge No. s. 



BLACKSMITHS' FORGES. 


. ROTARY FORGES. 


No. x —. 

“ 1 —Chain Gear. , 

“ x —With Hood. 

44 x — 44 “ Chain Gear 

44 a —. 

“ 2 —Chain Gear. 

“ 2 —With Hood. 

“2 — 44 “ Chain Gear, 


a^—Chain Gear. 

2#—With Hood. 

aj£— 44 44 Chain Gear. 


44 3 —Chain Gear. 

44 3 —With Hood.... . 

44 3 — 44 44 Chain Gear. 

STATIONARY BLAST FORGES. 

Stationary Blast Forge. 

44 44 44 with Slack Tub.... 

FARRIERS’ FORGES. 

Farriers’ Forge . 

“ 44 Chain Gear. 

44 44 with Hood. 

44 4 44 Chain Gear. 


Height, 

Size of Fire 

Weight, 

Diam. of 


in. 

Pan, in. 

lbs. 

Fan, in 

Each. 

30 

17x20 

85 

6 

$27 00 

30 

17x20 

95 

6 

30 00 

30 

17x20 

88 

6 

30 00 

30 

17x20 

9f 

6 

3 3 00 

30 

20x24 

98 

8 

35 00 

30 

20x24 

108 

8 

38 00 

3° 

20x24 

104 

8 

40 00 

30 

20x24 

”4 

8 

43 00 

25 

21x27 

*30 

8 

45 00 

a 5 

21x27 

140 

8 

48 00 

25 

21x27 

140 

8 

50 00 

25 

21x27 

150 

8 

53 00 

25 

24*30 

140 

9 

50 00 

25 

24x30 

150 

9 

53 00 

25 

24x30 

*5° 

9 

56 00 

25 

24x30 

160 

9 

59 00 


25 

40x40 

160 

30 00 

»5 

40x40 

200 

35 00 


*5 

30 

320 

9 

50 00 

35 

30 

330 

9 

53 00 

35 

30 

350 

9 

60 00 

25 

30 

360 

9 

63 00 


LEVER FORGES. 
No. 2 yi —With Lever.. 


*'A~ 
iX- 
3 — 
3 “ 
3 — 
3 — 


Chain Gear... 

and Hood . 

44 44 Chain Gear.. 


Chain Gear . 

and Hood. 

44 Chain Gear.. 


” 4 —Chain Gear. 

44 4 —With Hood, Chain Gear. 

POWER FORGES. 
No. 2 A —Power, with Hood 

:: 3*= :: :: :: 

“ 4 ~. V 

44 5 -Oval. 

44 6 —Circular. 


Chain Gear. 
Chain Gear. 


JEWELERS’ FORGES. 

No. x—With Close Hood... . 

44 i— 44 44 44 Chain Gear. 


44 2— 44 44 44 Chain Gear. 

RIVETING FORGES. 
No. x—Chain Gear.. 


Riveting Forge, Chain Gear .... 

NAVY AND MINERS’ FORGES. 

Miners’ Forge, Chain Gear. 

Navy 44 ‘ 44 44 . 


Height, 

Size of Fire 

Weight, 

Diaxn. of 


in. 

Pan, in. 

lbs. 

Fan,in. 

Each 

25 

21x27 

140 

8 

50 00 

25 

21x27 

*5o 

8 

53 00 

25 

21x27 

x 5° 

8 

55 00 

2; 

21x27 

160 

8 

58 00 

25 

24x30 

*50 

9 

60 00 

25 

24x30 

160 

9 

63 00 

25 ^ 

24x30 

160 

9 

66 00 

25 

24x30 

170 

9 

69 00 

25 

30x40 

*95 

9 

70 00 

* 25 

30x40 

2x0 

9 

78 00 

25 

21x27 

*40 

8 

50 00 

25 

21x27 

*50 

8 

5a 00 

25 

24x30 

150 

9 

60 00 

25 

24x30 

x6o 

9 

62 00 

25 

30x40 

2X0 

9 

75 00 

22 

36x54 

550 

9 

*45 00 

22 

54X54 

600 

9 

160 00 

30 

17x20 

94 

6 

34 00 

30 

17x20 

*04 

6 

37 00 

30 

20x24 

IXO 

8 

45 00 

30 

20x24 

120 

8 

48 00 

30 

17x20 

95 

6 

30 00 

30 

20x24 

108 

8 

38 00 



200 

9 

75 00 


16x22 

100 

6 

50 00 

22 

22x27 

200 

9 

80 00 


ias 
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